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ájlall obeaeuball 


Espresso Quupuul | | SR 11 
Americano giKijal | | SR 13 
Turkish coffee äs ji ägchä SR8 
Flat white culg Gla | | SR 14 
Cortado galijg4 | | SR14 
Mocha coffee nag Kga | | SR 15 
Toffee coffee (nag pág | AE 
Latte ill | | sR15 
Macchiato giro | | SR12 
Piccolo gl o4u || SR12 
Cappuccino gus SR 16 
Spanish latte agil gil | | SR17 
Tea J Lit SR6 
DISTILLED COFFEE äjhäoll ágamáll 
Chemex CANES SR 15 
v60 60 på | | sR15 
Kalita LulK SR 15 
Clever JaK SR15 


Iced latte 


Iced Peach tea 


passion fruit blueberrry 


Iced caramel latte 
Iced hazelnut latte 
Iced spanish latte 
Iced pistachio latte 
Iced saffron latte 
Iced Americano 
Iced chemex 

Iced V60 

Iced kalita 
Strawberry mojito 
Lemon mojito 
Blueberry mojito 


Blackberry mojito 


áajldl lg piroll 


oul, yul 


293 ul uul 
gi 936 ub 
anil JualsS yul 

oul dais yl 
oul, Gun yul 
gli ou, yul 
Also) yul 
Kajol yul 
uudorS yul 

V60 yul 

LilK uul 

álglyá gudıga 
U904 güudıga 
ul ügiglungo 
aguil Cigi gichga 


SR 16 


SR 14 


SR 14 


SR17 


SR 17 


SR 17 


SR 20 


SR 20 


SR 13 


SR15 


SR 15 


SR 15 
SR 14 
SR 14 


SR 14 
SR 14 


Cookies 
French toast 
Tiramisu 

San sabastian 
Cinnamon roll 
Semolina 
Honey cake 


Molten cake 
Black rolles 


Date cake 


Chocolate cup 


Juuell 4445 
chs jilga 

Ja, ell, 

oil 4:4 
ajJgSgdl 195 


